DART AEROSPACE LTD Work Order:| sd 
Dre ee ce ee 
Description: Handle 
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Inspection Dwg: D3332 Rev: A1 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


[ x ] First Article [ Prototype 


tee Tolerance pone Reject menog ot Comments 
Dimension Dimension Inspection 
0.17 +/-0.030 
2.00 +/-0.030 
= @0.313 +0.006/-0.001 


0.484 +0.006/-0.001 
1.250 +/-0.005 
0.578 +/-0.005 
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— 
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| 
| 
Measured by: | | Audited by: 


Date: 


| B_ | 05.09.19 | Dimensions removed 


09.05.04 | Dimensions added 
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